SEWERYN MACHAN 


Inżynier i naczelnik c. k. kolei państwowej w Dembicy, 


przeżywszy lat 44, opatrzony Św. Sakramentami, po ciężkich cierpieniach, zasnął 
w Panu we Czwartek dnia 1-go Listopada 1894 roku. 


Pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który się 
Listopada b. r. o godzinie 4-tej po południu z kościoła św. Łazarza, 


aiz e" Sobotę dnia 3-go 
> wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


j | 
j | =. 
p s / 
7 UE l 


Druk W. Kornookiego w Krakovie. 


